TABLE VI.
SATURATED   VAPOR   OF   CHLOROFORM.
FRENCH: UNITS.
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0	59.72	0.00	67.00	07.00	62.45	4,55	0.00000	2.377	0.4207	0
10	100.47	2.83	08.88	60.04	61.29	4.75	0.00830	1.475	0.6780	10
20	100.47	4.07	60.75	05.08	00.14	4.04	0.01640	0.0001	X.042	20
30	247.51	7.02	71.12	04,1.0	59.00	5.10	0.02432	0.0487	1.554	30
40	309.2(5	0.37	72.50	03.13	57.87	5.26	0.03106	0.4440	2.248	40
50	535.05	11.74	73.87	02.13	50.73	5.40	0.03940	0.3155	3.170	50
60	755.44	14.12	75.25	01.13	55.00	5.53	0.04004	0.2201	4.356	60
70	1042.1	30.51	70.02	00.11	54.45	5.60	0.05369	0.1700	5.88	70
80	1407.0	18.01	78.00	50.00	53.31	5.78	0.00057	0.1286	7.78	80
90	1805.2	21,32	70.37	58.05	52.10	5.80	0.06720	0.0091	10.09	90
100	2428.5	28,74	80.75	57.01	51.01	0.00	0.07386	0.0777	12.87	100
110	3U1.0	20.17	82.12	55.05	49.84	6.11	0.08027	0.0618	16.18	110
120	3025.7	28.01	83.50	54.80	48.07	0.22	0.08055	0.0500	20.00	120
130	4885.1	31.00	84.87	53.81	47.48	0.33	0.09270	0.0410	24.39	130
140	0000.2	33.52	80.25	52.73	40.80	6.43	0.09872	0.0340	29.4	140
150	7280.0	85.00	87.02	51.03	45.10	6.53	0.10462	0,0286	35.0	150
160	8734.2	88.47	80.00	60.53	43.90	6.03	0.11041	0.0248	41.2	160
